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DEPARTMENT  OF.  COMMERCE  Letter 

BUREAU  OF  FARMED S Circular 

WASHINGTON  LC  5 

■ :PV 

(November  27 , 1922) 

Liquid.  Conversion  Table  giving  the  equivalent  number  of  barrels 
of  42  gallons  each  corresponding  to  a specified  number  of  gallons. 


Gallons 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 


10 

20 

30 

40 

50 
60 
70 
80  . 
90 


100 

200 

300 

400 

500 

600 

•700 

800 

900 


Barrels 

0.02 
0 . 05 
0.07 
0.10 

0.12 

0.14 

0.17 

0.19 

0.21 


0.  24 
0.48 
0.71 

0. 95 

1. 19 
1.43 

1.  67 
1.90 
2.14 


2.38 

4.76 

7.14 

9.52 

11.90 
14.  29 
16.  67 
19.05 
21.43 


Gallons 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

7000 

8000 

9000 

10000 

11000 

12000 

130G0 

14000 

15000 

16000 

17000 

18000 

19000 

20000 

21000 

22000 

23000 

24000 

25000 

26000 

27000 

28000 

29000 

30000 

"jIGOO 

32000 

33000 

34000 


Barrels 

23.81 

47.62 

71.43 

95.24 

119 . 05 

142.86 

166.67 

190 . 48 
214.  29 

238 . 10 

261.90 

285.71 

309.52 
333.33 

357.14 
380.95 
404.76 
428 . 57 
452.38 

47  6.19 
500.00 
523.81 
547 . 62 
571.43 

595. 24 

619.05 

642.86 

666.67 

690 . 48 

714.  29 

738.10 

761.90 

785.71 

809. 52 


Gallons 

35000 

36000 

37000 

38000 

39000 

40000 

41000 

42000 

43000 

44000 

45000 

46000 

47000 

48000 

49000 

50000 

51C00 

52000 

53000 

54000 

55000 

56000 

57000 

58000 

59000 

60000 

61000 

62000 

63000 

64000 

65000 

66000 

67000 

68000 

69000 


Barrels 

833.33 

857.14 

880.95 

904.76 

928.57 

952.38 

976.19 

1000.00 

1023.81 

1047 . 62 

1071.43 

1095. 24 

1119.05 

1142.86 

1166.67 

1190. 48 
1214. 29 

1238.10 

1261.90 

1285.71 

1309.52 

1333.33 

1357.14 

1380.95 

1404.76 

1428.57 

1452.38 

1476.19 

1500.00 

1523.81 

1547. 62 

1571.43 

1595. 24 

1619.05 

1642.86 


Gallons 
70000 
: 71000 
: 72000 
: 73000 
: 74000 

75000 
: 76000 
: 77000 
• 78000 
■ 79000 

: 80000 
; 81000 
: 82000 
83000 
: 84000 

: 85000 
: 86000 
: 87000 
; 88000 
: 89000 

: 90000 
: 91000 
: 92000 
: 93000 
: 94000 

: 95000 
: 96000 
: 97000 
: 98000 
; 99000 

: 100000 


Barrels 

1666. 67 

1690.48 
1714. 29 

1738.10 

1761.90 

1785.71 

1809.52 

1833.33 

1857.14 

1880.95 

1904.76 

1928.57 

1952.58 

1976.19 

2000 . 00 

2023.81 

2047 . 62 

2071.43 

2095. 24 

2119.05 

2142.86 

2166. 67 

2190 . 48 
2214.  29 

2238.10 

2261.90 

2285.71 

2309.52 

2533 . 33 

2357.14 

2380.95 


